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Si la quantité du sang qui fut prise est, par rapport à ce qui est habituel, une petite quantité, il ne doit pas rattraper 
ce jour ultérieurement. Or, si la quantité prise est plus grande par rapport à ce qui est habituel, qu'il rattrape ce jour 
pour mettre fin à tout ce qui fait objet de controverse à cet égard, et ce en optant pour ce qui est plus sûr afin 
d'avoir la conscience tranquille. 


Qu'’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa 
famille et sur ses compagnons. 
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